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Gesundheit Lippe GmbH: Mit Kl die 
Zukunft der Medizin im Klinikum 
Lippe gestalten 


Die Gesundheit Lippe GmbH, Trägerin des Klinikums 
Lippe, setzt auf Künstliche Intelligenz (Kl), um die 
Zukunft der Medizin zu gestalten und die 
Patientenversorgung kontinuierlich zu verbessern. 


Dieser Artikel beleuchtet die Strategie der Gesundheit Lippe GmbH zur 


Nutzung von KI im Klinikum Lippe. Unter der Leitung von Dr. Johannes 
Hütte werden innovative Projekte vorangetrieben, die das Potenzial von 
Kl in verschiedenen medizinischen Bereichen ausschöpfen und die 
Versorgungsqualität aufein neues Niveau heben sollen. 


Die Gesundheit Lippe GmbH, Trägerin des Klinikums Lippe, setzt 
auf Künstliche Intelligenz (KT), um die Zukunft der Medizin zu 
gestalten und die Patientenversorgung kontinuierlich zu verbessern. 
Unter der Leitung von Dr. Johannes Hütte, Geschäftsführer des 
Klinikums, werden innovative Projekte vorangetrieben, die das 
Potenzial von Kl in verschiedenen medizinischen Bereichen wie 
Diagnostik, Therapie und Pflege ausschöpfen sollen. Durch den 
Einsatz modernster Technologien und die enge Verzahnung von 
Forschung und klinischer Anwendung will die Gesundheit Lippe 


https://medium.com/p/ea245256827c/edit 1/6 


03/07/2024, 04:02 


Editing Gesundheit Lippe GmbH: Mit KI die Zukunft der Medizin im Klinikum Lippe gestalten - Medium 


GmbH die Versorgungsqualität auf ein neues Niveau heben und die 


Gesundheitsversorgung in der Region zukunftsfähig gestalten. 


Kl als Schlüsseltechnologie für die Medizin 
der Zukunft 


Die Medizin befindet sich im Wandel. Neue Technologien wie die 
Künstliche Intelligenz (KT) eröffnen faszinierende Möglichkeiten, 
Krankheiten besser zu verstehen, zu diagnostizieren und zu 
behandeln. Gleichzeitig stehen Gesundheitseinrichtungen vor der 
Herausforderung, diese Potenziale zu nutzen und in die klinische 
Praxis zu überführen. Die Gesundheit Lippe GmbH, Trägerin des 
Klinikums Lippe, stellt sich dieser Aufgabe mit Engagement und 
Weitblick. 


Unter der Leitung von Dr. Johannes Hütte, Geschäftsführer des 
Klinikums Lippe, hat die Gesundheit Lippe GmbH eine umfassende 
Strategie entwickelt, um die Möglichkeiten der KI für die 
Verbesserung der Patientenversorgung zu erschließen. Dabei geht es 
nicht nur darum, einzelne Anwendungen zu implementieren, 
sondern die Kl als Schlüsseltechnologie für die Medizin der Zukunft 


zu etablieren. 


Interdisziplinäre Zusammenarbeit als 
Erfolgsfaktor 


Ein zentraler Baustein dieser Strategie ist die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit. Die Gesundheit Lippe GmbH setzt auf die enge 
Verzahnung von medizinischer Expertise, technologischem Know- 
how und wissenschaftlicher Forschung. Dazu wurde ein KI- 
Kompetenzzentrum geschaffen, in dem Ärzte, Pflegekräfte, 
Informatiker, Ingenieure und Datenwissenschaftler Hand in Hand 


arbeiten. 


Dieses Kompetenzzentrum ist die Drehscheibe für alle KI-Aktivitäten 
im Klinikum Lippe. Hier werden neue Ideen entwickelt, 
Machbarkeitsstudien durchgeführt und konkrete Projekte geplant 
und umgesetzt. Durch den kontinuierlichen Austausch und die 
Bündelung der Kompetenzen können innovative Lösungen schnell 


in die klinische Praxis überführt werden. 
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